FRAMMENTO CADUTO DA UN UFO IN PINLANDIA. 


Questo è il caso più significativo sulla ricerca deg 


i UFO in 


Finlandia. Concerne uno strano frammento caduto da un UFO nel lago 
Kallavesi, nell'agosto 1964. Questo avvenimento fu osservato dal 


sig. Raimo blowgvist, 43 anni, di Kvopio. Il frammen 


bo è stato 


studiato in Svezia ed in Finlandia da due Università, 4 laboratori 
metallurgici. Un'enorme quantità di documenti è stata accumulata, 


un centinaio di fotografie, analisi al microscopio e 


ettronico, bande 


magnetiche di intervista, analisi ai raggi X, stime di scienziati. 
Fino a quì ogni elemento ha confermato la storia di Blowgvist. 
Non sappiamo da quale oggetto o macchina naturale provenga questo 


frammento. 
dell'agosto 1964, il signor Blowdgvist e la sua famig 
verso la loro casa estiva. 
non c'era vento sul lago Kallavesi. Dopo aver taglia 


"Fra un sabato pomeriggio, l'ultimo o il penultimo 


ia andavano 


Il cielo era nuvoloso e faceva caldo, ma 


o la legna per 


la sauna il Blowqvist andò a fare una passeggiata sulle rive del lago. 
Ebbe la strana sensazione che qualcosa di speciale stava per accadere, 


ma non riuscì a determinarne la ragione. 
scogliera e verso le 19 vide una luce a N.E. :questa 
signor Blowqvist si accorse che si stava avvicinando 


S'arrestò un momento sulla 


s'ingrossò ed il 
a lui, Un UFO 


silenzioso si arrestò ad una distanza di 10 mt. dal teste e stazionò 
a 2 mt. sopra l'acqua. Il signor Blowavist fu sorpreso ed eccitato, 

ma non spaventato. Egli sentì un campo di forza intorno a lui. L'UFO 
era multicolore, ovale e circondato da una nebbia luminosa. La parte 


sinistra dell'oggetto era curvata verso l'alto, come 


se l'UFỌ avesse 


urtato qualcosa. 
alcun riflesso su 
agitata da un mov 


di diametro e 2 mt. 


dall'UFO un picco 
con uno Ssfrigolio 


La luce era relativamente brillante, ma non c'era 
l'acqua, al contrario l'acqua sotto l'UFO era 

mento vibratorio. L'oggetto aveva circa 3-4 mt. 
d'altezza. Dopo 20 secondi di stazionamento, cadde 
o frammento, l'acqua in quel punto è poco profonda, 
quando entrò in contatto con essa. Il frammento 


poco prima di cadere nell'acqua era brillante come una fiamma 

idrica. In seguito i raggi di colore giallo, verde ed arancio 
2e11'UFO, cominciarono a brillare di una luce incandescente, tanto che 
in un secondo egli disparve tra le nuvole. La sua velocità era molto 
vata, giacchè le nuvole erano ad una quota di circa 300 mt, 

Il signor Blowgvist volle allora trovare ciò che era caduto nell'acqua; 
la sua profondità era in quel punto era di 20 cm.. Fu dunque facile 

per il testimone trovare il frammento, che si differenziava bene da 
quello che lo circondava; egli lo prese e se lo mise in tasca, senza 
dire niente dell'incidente alla sua famiglia. Nel febbraio del 1975 

il signor Blowgvist incontrò a Turku delle persone che facevano 

delle ricerche sugli UFO e finalmente questo caso fu reso pubblico. 

Uno dei ricercatori, il signor Mikko Toivola, portò il frammento 
all'Università d'Abo Akademi, dove fu analizzato ai raggi X. 

Il professore Edelman affermò che un materiale del genere poteva 

essere trovato presso un vulcano in attività, ma soltanto in due luoghi 


o 


nel mondo. Il frammento non è costituito di una materia precisa, 
come essendo d'origine geologica, continuò il professor Edelman. 
Un esperto in meteoriti, il professor Papuneu, dell'Università di 
Turku, affermò che il frammento non faceva parte di un meteorite. 
Poichè conteneva molto ferro, questo potrebbe essere un meteorite 
ferroso, ma le quantità di altre sostanze, non permettono di dare 
credito a questa teoria. In più il frammento contiene qualche 
sostanza che non è stata mai trovata in un meteorite. Esso aveva 
36 cm. di lunghezza, prima di essere tagliato per essere studiato; 
il suo spessore era di 6mm. ed il suo peso di 15 g.,con una densità 
di 4 Kg/am3. Non era radioattivo, ma magnetico; aveva cinque strati 
di materiale: in mezzo c'era uno strato di 2,5 mm.,di colore metallico 
brillante. Sulle due facce di questo strato se ne trovano altre due, 
grigio scuro, poi, per terminare, su 0,5 mm. di spessore di ogni lato 
uno strato grigio chiaro. Lo spessore degli strati era variabile. 
Secondo un esperto di studi metallurgici, l'Ing.Olavi Kivinierni, la 
composizione del frammento era la seguente (analizzata allo spettro- 
grafo di massa); Da perte centrale,la più gran parte era composta 
di ferro ed ossigeno più: 1% Mn. (Manganese), 0,4% Rm (Rame) 
0,3% Si (Silicio) V (Vanadio) T (Titanio) 
0,1% P (Fosforo) Na (Sodio) 
0,06% Sn (Stagno) 
0,03% Cr (Cromo) W (Tungsteno) K (Potassio) 
0,08% Ca (Calcio) . 
0,006% Ta (Tantalio) 
Gli altri strati, la più gran parte di ferro ed ossigeno, più: 
0,8% Zr (Zirconio 0,6% Mn (Manganese) 0,3% Si (Silicio) 
0,2% Cu (Rame) Zn (Zinco) 0,1% Mg (Magnesio) P (Fosforo) 
0,04% Rb (Rubidio) Na (Sodio) K (Potassio) 
0,03% Ca (Calcio) 0,01% 3m (Samario) 0,009% Pr (Praseodimio) 
La (Lantanio) 0,006% Pb (Piombo) 0,004% Sr (Stronzio) 
Ce (Cerio) 0,003% Ba (Bario) 
Na (Neodimio) 


Dei dispositivi come lo spettrografo di massa ed il microscopio 
elettronico sono stati usati per studiare questo frammento, Non è 

un pezzo di minerale di ferro, né un materiale d'origine vulcanica, 

né un pezzo &i meteorite, né un pezzo di macchina conosciuta, fin'ora 
nessun metallo sconosciuto extraterrestre è stato trovato. 

Il frammento è stato probabilmente fuso ad una temperatura molto 
elevata, circa 650°C, Le sostanze come il carbone, sono praticamente 
scomparse, se fossero mai esistite; l'alta temperatura ha radicalmente 
ridotto la quantità d'informazioni sull'origine del frammento. 


(Estratto da "SUOMEN UPOTURKIJAT NY" -hinlandia.) 


